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tensite* ne doit plus e*tre que le quinzieme environ de celle qui est re'flechie dans
faxe. Les lentilles cylindriqu.es e'claire'es avec le bee quadruple pre"senteraient an
contraire dans tous les sens la me'me intensity de lumiere, qui ne serait, a la ve'rite,
que la moitie' environ du maximum de lumiere que donnent les grands reflecteurs
a double effet de M. Bordier-Marcet. Ainsi ces re'flecteurs seraient plus briliants
que les lentilles jusqu'a 2 degre's de leur axe; mais dans le reste de 1'espace que
chacun e'claire ordinairement, c'est-a-dire dans les 12 degre's suivants, le systeme
lenticulaire 1'emporterait et de beaucoup sur les reflecteurs a double efFet W. II au-
rait d'ailleurs un aspect particulier, qui pourrait aider a distinguer le pliare", m^me
de tres-3oin, lorsqu'on 1'observerait avec une lunette : il presenterait de tous les
c6le's une ligne de feu verticale, ayant dix fois plus de bauteur que de largeur.

Voyez, sur les retlecteurs a double e/et de Bordier-Marcet, la Note N" II (B).tilles dgal a celui des reflecteurs, le systems lenticulaire n'exigerait que
